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品き ES-SV61 
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r 保管用 I 
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お買い上げいただき、まことにありびとうございます。 

• 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくま全にお使いください。 

• ご使用前に r ま全上のごま意」 （6 〜8ページ)を必ずお読みください。 
♦保証書は r お買い上げ日-販売店名」などの記入を確かめ、 
取扱説明書とともに大切に保管してください。 
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自然乾燥 

isEH 


※刃の切れ味を長持ち 
させるため、ご使用 
都度のヒゲクズ掃除 
をおずすめします。 



回付属のブラシに 
よる掃除 

ls»4 _ 


〇 操作の流れ 


巧 

電 

ず 

る 


スタンドで 
巧電ずる 

■51EB 



AC アダプターで 
巧電ずる 

■51 la 

-本製品は充電式 
のため、コンセ 
ントにつないだ 
状態では動作し 
ません。 






ヒ 

ゲ 

を 

朔 

る 

ドライで制る 
(何もつけずに制る） 

130 

ウエットで制る 
(水、せっけん、シエービ 
ング剤をつけて制る） 


掃除方法は2とおり 


ヒゲクズの掃除※ 

_ J 
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ち< じ 


本体の液晶表 7 JV 


スタンドで充電する . 

AC アダプターで 充電する 


ドライで刹る . 

ウェツトで剧る . 

正しい使いかた . 

シェーバーへツドの動さの切り替えかた 
キワゾ U 刃の使いかた . 


の水洗い掃除 . 

回付属のブラシによる掃除 
刃の着脱/交換のしかた… • 



修理を依頼される前に 
よくあるご質問 . 


電池の寿命と交換 . 

お手入れ用品-替刃のご購入 
製品を廃棄するとさのお願い 

定格•仕様 . 

海外でのご使用について…… 


保証とアフター ヴー ビス 


お知5せ 


つたとをに 


ヒゲクズの掃除 


ヒゲを剌る 


充電する 


n p |5 のなまス 


使用上のお願い 


安全上のご注意 


はじめに 
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はじめに 


この商品の特長 


► 5巧巧システム 

肌への圧力と刹り時間を軽減し、 
さらに"やさしい深刹り’’へ。 



► <せヒゲリフト巧 

アゴ下の寝たヒゲをすくい上げてとらえ、 
弟 I 」り残しゼ□へ。 



► フィニッシュ巧 

ヒゲを根元からとらえる。 

^ナノエッジ巧巧 

濃いヒゲもスパッと刹る。 

密着トレースヘッド 

前後左右に動くへッドび、顔の凹凸に追従。 

► リニアモーター駆動 

濃いヒゲでもパワーダウンなし。 
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防水性能に関するごま意 


本製品の本体(シェーバー）は水洗いができる防水性能があり 
まずが、ミ全のために下記のことが5をご理解いただき、正し 
くご使用ください。 


水洗いについて 




I はじめに 
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ちを上のご注意 


( iSS ずお守り < ださい） 


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを 
説明しています。 

■誤った使い方をしたときに生じる危喜や損喜の程度を区分して、 
説明しています。 

危険 :「死 t や重傷を負ラおそれび大さい内容」です。 

八警告 :「死 t や重傷を負うおそれびある内容」です。 

王胃：「軽傷を負うことや、財産の損害び発生するおそれ 
^ びある内容」です D 

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です） 


0 


してはいけない 
内容です。 


〇 


実行しなければ 
ならない内容です。 


/!\危険 

0 

禁止 

♦本製品は巧電式電池を内蔵しています。 

乂中投入、加熱しない。高温での巧電•使用•放置をしない。 

発熱-発火-破裂の原因になります。 

A 警告 

C 

コンセント 

か5巧く 

♦お手入れのときは必ず AC アダプターをコンセントか5巧く。 

抜かないと感電*けびのおそれびあります。 

〇 

必ず守る 

♦必ず交流100〜 240 V で使用する。 

守らないと火災-感電のおそれびあります。 

♦充電プラグ-器具用プラグ-アダプターにほこりが付着 
しないように定期的に掃除する。 

守らないとほこりび付着して湿気などで絶縁不良にな 
り、火災のおそれびあります。 

♦必ず専用の AC アダプターで巧電する。 

守らないとショート-異常発熱による発火のおそれびあ 
ります。 
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么警告 

〇 

必ず守る 

•異常.故障時には直ちに使用を中止する。 

そのまま、使用すると火災-感電-けびに至るおそれび 
あ0ます。 

磯） 

めれ手禁止 

♦めれた手で AC アダプターをコンセントか5巧き差し 
しない。 

感電のおそれびあります。 

水めれ禁止 

• AC アダプターは水につけたり、水洗いしない。 

感電•ショートのおそれびあります。 

0 

水場使用禁止 

♦ AC アダプターは風呂、シャワー室で絶対に使用しなし、。 

感電-発火のおそれびあります。 

分解禁止 

♦製品を破棄ずるとき必外は絶対に分解しない。 

火災•感電*けびの原因になります。 


♦改造•修理はしない。 

火災•感電*けびの原因になります。 

修理(電池交換など)はお買い上げの販売店または、 
パナソニック電工修理ご相談センターにご相談くだ 
さい。 

0 

♦ 乳幼児の手の届 < ところに置かない。 

内刃-ブラシ-専用オイルなどの誤飲による事故や 
トラブルのおそれびあります。 

禁止 

♦ AC アダプターがいたんだり、コンセントへの差し込み 
びゆるいときは使用しない。 

感電•ショート*発火のおそれびあります。 


♦コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、 

無理に巧げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。 

また、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。 

感電-発火のおそれびあります。 


I {女全上のご注意 























安全上のごま意 


么ミ主意 

C 

コンセント 

か5抜く 

•使用時 m 外は、 AC アダプターをコンセントか5巧く。 

守らないと、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因に 
なります。 


♦ ご使用の前に外刃の破れや変おがないか確認する。 

外刃に破れや変形びあると肌を傷つける原因になります。 


♦持ち運びや保管時は、キャップを必ず取りつける。 

外刃び破損-変形して肌を傷つける原因になります。 

〇 

必ず守る 

♦ アダプターを巧くときは、コードを持たずに必ずアタ’ 

プターを持って抜く。 

コードを持って抜くと感電•ショートの原因になります。 


♦ 専用オイルを万一飲み込んだ場合は多量の水を飲ませ 
て吐かせ、医師に相談する。 

専用オイルが目に入った場合は、ただちに流水で十分 
に洗い流し、医師に相談ずる。 

守らないと体調を損なう原因になります。 


♦巧電プラグ•器具用プラグにピンやゴミを付着させない。 

感電•ショート-発火のおそれびあります。 


♦刃は肌に強く押しつけない。 

特に屋などに強く押しつけると肌を傷つける原因にな 
ります。 

0 

•外刃は強く押さえない。また、使用時に指•のを外刃に 
あてない。 

外刃び破損-変形して肌を傷つける原因になります。 

禁止 

♦内刃の刃部(金属部)は、手でふれない。 

手を傷つける原因になります。 


♦頭髪などには使用しない。 

ヒゲ刹り(外に使用すると外刃び破損-変形して肌を 
傷つける原因になります。 


♦ 家族や他人との共用はしない。 

感染や炎症のおそれびあります。 


巧 


使用上のお願い 

ドライヤーやフアン ヒーター などで 
本体を乾燥しないでください 

•部品の変形-故障の原因になります。 


高温場所に放置しないでください 

•故障の原因になります。 


本体はシンナー-ベンジン- アルコール など 
ではふかないで<ださい 

•故障や部品の割れ-変色などの原因になります。 

• 薄めたせつけん水を使つてふいてください。 


外刃フレームを取りはずしたまま直射日光の 
あたる場所で、放置しないでください 

•防水ゴムび劣化し、防水機能び維持でさず 
故障の原因になります。 


ご使用後は、湿気の少ないところで 
保管して<ださい 

•お室などに放置すると本体内部で結露や 
サビび発生して故障の原因になります。 


巧電スタンドは水洗いしないでください 

•故障の原因になります。 
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各部のなまス 


本体 


■ ar 鋼 • 





-キャップ 


■iir 鋼 ■ 

刃フレームを' 
\はずしたところ, 




外刃着脱 
ボタン 



—シ王ーバーヘッド 
f へ、ソ K ") J 


J 




V \ ソ I ノ /[ 

Fj 




[^n 


外刃フレーム 
着脱ボタン 
キワゾ IJ 刃- 

キワゾ IJ 刃用ノブ- 
(へッドの固定わ 
でさます） 

スイッチ • 

□ック IJ ング… 
液晶表 7 j \ tsusf 


スイッチの□ック/解除のしかた 


〇 


〇 


□ックリングでスイッチを固定することができます。 


本体ソケット 


^スイッチの□ック解除 

スイツチの□ツク^ 

• ヒゲを刹るとさ 
•水洗い掃除をするとき 
♦刃にオイルを 
つけるとさ ( 〇 ) 

など、スイッチ 
を操作するとさ く^ 

•持ち運ぶとさ 
•使わないとき 

OFF/ON 


スイッチを ON にしているとさに□ックをすると、 
スイッチを OFF にでさません。 


ブ〇 


AC アダプター 


巧電 スタンド(スタンド) 


充電プラグ スタンドソケット 



器具用プラグ 


付属品 


ブラシ 


専用オイル 




ポーテ 
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各部のなまス 


本体の液晶表 W 



表 示 

内 容 

©使用時間表示 

rin i ' 

UU I 

mm.used 

使用持間を0’ 日1’ ’〜9’ 己9’ ’ まで]秒単位でお知らせ。 
•] 日分じ(降は再度0’ 日0’’から始まります。 

0 充電残量表示 

inn = 

MJLI s 

% — 

デジ苗レバこ 
表71^ 表 7]^ 

充電残量を1日0%〜0%の1日段階のデジタル表示と 
己段階のノ く一表示でお知らせ。 

©充電表示.催促マーク 

充電残量び1日％下になると点滅。 

充電中のとさは点打。 

〇 音波洗ミき マーク 

( い，） 

スイッチを2秒じ(上押して音波洗浄モードに入ると点 
灯。 

-音波洗浄モード： 

©刃点検催促 7 —ク 

受） 

約]年分のご使用ごとに、刃の点検時期の目安を 
お知らせ。 

-使用開始 / U セット操作から約]年の使用で点打。 

(] 曰]回、約3分の場合で約]年であり、使用時間 
により点打時期は異なります。） 

- U セット操作： i=He> 

^ U セット操作をしない場合でちマーク点打後、 

約7回使用すると自動的に消灯。 

0 洗ミき催促 マー ク 

み 

このマークび点打したら、音波洗浄モードによる洗浄 
をおすすめします。 

^上記の洗浄ち法をご使用になるか、マーク点打後 
約]分で自動的に消灯します。 


12 


本体の液晶表示の見かた 


(充電中の表示） 


充電中 

充電び進むにつれて 
数字び増えていさま 
す。ち図は充電残量 
び60%であること 
を术しています D 


し I I 

UU 

% 


点灯 


充電完了時 



己秒後 


点灯 


VJ 

消灯 


部 

の 

な 

ま 

ス 


(使用時） 

スイッチを ON にすると点なし、約5秒後に消なします。 
OFF にすると再度点なし、約8秒後に消なします。 


使用時間と 
巧電残量 
(目ち） 

をお知!5せ 


3日日 

min, used 



_使用時間をお知らせします。 

(左図は3分使用したことをお知らせしています） 


己段階で充電残量をお知らせします。 


巧電の時期 



スイッチを押したとき、巧電残量バー表示び残り1つ、 
デジタル表示び10%、充電表示-催促マークび点滅 
した5充電時期の目安です。 

巧^残り1〇〇/〇になってから約1〜2回使用できます。 

] 回のフル充電で約2觸使用できます。 

(毎曰]回3分使用で使い切るまで） 

※ヒゲの濃さ、肌へあてる力、周囲の温度、 
音波洗浄モードの使用頻度により使用曰数は 
異なります。 
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確認 


本体ソケット*スタ 
ンドに水滴びついて 
いれば而さ取る 



本体ソケット 



確認 


スイッチは OFF に 
してお< 


充電プラグ 



の 

スイツチの□ック/ 
解除に関係なく充電 
でさます。 


約1時間で巧電完了 


4 


液晶表示び消なした！5 

AC アダプターを巧く (安全および省エネのため） 


な品才义 

がちずな 

初めてお使いのときや半年 m 上使われなかったとき、充電開始数分間本体の液晶 
表示が点なしないことがありますが、そのまま充電していただければ点なします。 


スタンドで巧電する 


る 

ずのず ず 

を続ド差差 

グ接ンにをに 

ラにタグ-卜 
プドスラタン 
用ンをププセ 
具夕体電ダン 
器ス本充ア n 

/ 9 ^ 3 
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>充電推奨温度は 5 °C 〜3己でです。低温や高温下では電池性能び低下したり、 
充電しない場合びあります。 

充電異常の場合は液晶表示び点滅します。 

>充電-ご使用中、テレビなどに雑音び入るとさは、別のコンセントで充電し 
て < ださい。 


器具用プラグを本体に接続し、 
アダプターをコンセントに差ず 



本体ソケットに水滴 
びついていれば而さ 
取る 



スイッチは OFF に 
してお< 


スイツチの□ツク/ 
解除に関係なく充電 
でさます。 


2 


液晶表示び消なした!5 

AC アダプターを巧く (安全および省エネのため） 


電池はリチウムイオン電池を使っています 


確認 


確認 


AC アダプターで巧電する 


I 巧電する 


• 継ぎ足し充電をしても電池の性能を低下させることはありません。 

•製品廃棄時に U チウムイオン電池の U サイクルにご協力をお願いします。 
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ヒゲを期る 


お願い 


•肌に吹き出物や傷びあるとき、使用にはごま意ください。 

•ご使用中は指置き部に指を置いてください。スイッチに指を置いたまま使用 
すると、止まったり音液洗ミきモード15^になったりすることびあります。 
•保管時には、が刃を傷つけないように必ずキャップを取りつけてください。 
•クリーム状のシェービング剤は、刃の目詰まりの原因になるので使用しない 
で < ださい。 


ドライで刹る 


確認 


刹る前に、刃の破れや変形びないかをチェック 


1 


2 



スイッチを2秒上長押しすると、音波洗浄モードに 
なり、刹ることびでさません。 

使用推奨温度は5で〜35でです。推奨温度外では動作しない 
場合びあります。 
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こットで别る 


お願い 


>ウエツト刺りの後は必ず本体を水洗いし、刃に専用オイルをつけてください。 

■ づ ga«r 一 


1 


水、せっけん、シェービング剤などを 
顔につける 


2 


スイッチの□ック解除 



□ック U ングを 
図の位置に回す 


1 スイッチを ON 

OFF/ON 

•押ず 




ドライで刺るよりもさらに軽く肌にあてて 
すべらせるように刺ってください。 


ヒゲを刹る 
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ヒゲを刹る 


正しい使いかた 


初めてお使いの場合は、軽く肌にあて、少しずつ試しなび5别つてくださし、。 


上手な剌りかた 


が刃全体を肌に垂直に 
軽くあてる 


つ 逆制りで、ゆっくり 
一 滑5せるようにして制る 

♦アゴ下、ノド部のヒゲは、 

肌を伸ばしてヒゲを起こす 
と刹りやす <なります。 



肌を伸ばすとくせヒゲ 
わ起さる 



使用中に外刃を傷めないために 


•刃の一部に力び加わつ 
たり、硬いちのにあて 
ると刃を傷めるおそれ 
びあります。 




刃の一部だけで刺る 指やツメび刃にあたる 


ブ8 


[ーバーへッドの動さの切り替えかた 


•刺りかたのお好みに合わせて、へッドの動きを切り替えることびできます。 


• 肌に密着させて 
刹り残しを防ぎたい 


夺ワゾリ刃用ノブを FREE の 
位置にずる 


iLjaanfl/mnAnnjumAAAnAAAAi 

へッドび動く 

\ お 

• FREE 


\X [ 

• LOCK 



こ _ 

y*fTTn 



•へッドを固定して 
刹0たい 


夺ワゾリ刃用ノブを LOCK の 
位置にずる 



夺ワゾリ刃の使いかた 



2 

3 


夺ワゾリ刃が立ち上びるまで 
夺ワゾリ刃用ノブを一番上ま 
で押し上げる（^TTnの位置） 


スイッチを ON 


キワゾ U 刃 
キワゾリ刃用 



刃巧を肌に直角にあてて 
上か5下へ動かず 








































ヒゲクズの掃除 

ご使用都度の掃除をおすすめします。 


ni 水洗い掃除 


台所用、ミ谷室用、トイレ用洗剤などは使用しないでください。 
(故障の原因になります） 


洗ミきする 


確認 


参 AC アダプターを抜いておく。 
♦スイッチの□ックは解除しておく。 


が刃を水でめらし、 

ノ V ンドソープまたは 
クリーニング液をつける 

側売） 




スイツチを2秒じ(上長押しし、 
音波巧ミきモードにして 
数秒泡立てる 

•約20秒で自動停止する。 



20 
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自然乾燥ずる 

•曰陰で乾燥させ、乾燥後は 
専用オイルをつける。 



専用オイルの塗布 


♦ 専用オイルを塗布することで刃の動さびなめらかになり、快適な 
刹り味を保ちます。 

] つの刃につさ 

7外刃•キワゾリ刃に ] 滴程度 

' 専用オイルをつける 


2 スイッチ ON で約5秒間動作させる 

5スイッチ OFF にして、外刃に残った 
J 余分なオイルをふき取る 
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が刃フ レームを 取りはずず 
<5Eg> 

•内刃は本体につけておく。 



A 本体 • 外刃 • 内刃を 
^流水でずずぐ 

•水ですすいだ後、 

上下に数回振って 
水切りをする。 



巧^音織浄ち-ドで 
すすぐと水はねを 
抑えられます。 



■ヒゲクズ S 除 
























ヒゲクズの掃除 


付属のブラシによる掃除 


y が刃フレーム、内刃を取りはずず 
2 付属のブラシでヒゲクズを落とず 


長いブラシで 



短いブラシで 



刃の並び方向と平行にブラシを動かす。 

垂直ち向にブラシを動かすと、刃の切れ味び落ちます。 
また、ブラシも傷みます。 


つ 内刃、が刃フレームを取りつける 
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刃の着脱/交換のしかた 


外刃 フレームの 着脱 


I 取りはずし 


外刃 フレーム 着脱ボタン 


が刃フレーム着脱ボタンをちち両方押して 
取りはずす 

I 取りつけ 


r タタム 4 Z 7 iF 幻と書かれている面を手前にして 
左ち均等に取りつける（カチッと音びします） 


内刃の着脱 


I 取りはずし 

内刃の側面をつまみ、1個ずつ上に引き抜く 
I 取りつけ 



内刃の側面をつまみ、1個ずつ差し込む 

-刃を交換するときは 



外刃の交換のしかた 


I 取りはずし 

外刃着脱ボタンを押しなび5ちい外刃を 
外刃フレームか5取りはずす 

I 取りつけ 


外刃フレームの r タタム 4 Z 7 公幻と書かれている面 
と新しい外刃の A マークの 向きを合わせて確実 
に取りつける（カチッと音びします） 


お願い 


が刃着脱ボタンを強く押さないでください。 

外刃び変おし、外刃フレームへの固定び不完全になります。 



外刃着脱ボタン 


刃点検催促7—クのリセツ 


刃点検催促マークび点滅するまで、スイッチを 
30秒 m 上長押ししてください。 

本体の積算使用時間びリセットされます 。 (as 


游 


刃点検催促 
マークび 
点滅します。 
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■ヒゲクズ S 除 
































困つたとをに 


P 24 〜2已の点検と処置をお願いします。 

処置後なお異常びある場合は、お買い上げの販売店へご連絡<ださい。修理 
をご依頼される場合は、保証書と、本体 - AC アダプター•充電スタンドを 
販売店へご持参ください。（詳しくは lai をご覧ください） 


修理を依頼される前に 


•ヒゲクズが飛び散る 


I ヒゲ刺り後、毎回掃除すると 
改善されます。 

I ブラシで内刃を掃除して<だ 
さい。 

I 水洗い後、十分乾燥させて専 
用オイルをつけてください。 

IsfelMskJ 


►刃が熱い 


I 専用オイルをつけてください。 

iagansM 

I 外刃び破損あるいは変形して 
いる場合は、刃を取り替えて 
ください 。 iiwcngw 


•巧電しても使用時間び短い 


' 1回の充電で使用でさる回数 
び少な < なると電池の寿命で 
す。 

I 専用オイルをつけてください。 

麵 
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♦においが強くなった 


ヒゲ刹り後、毎回掃除すると改善されます。 


♦刹り味が悪くなった 


ヒゲ刹り後、毎回掃除すると改善されます。 


刃を取り替えてください 。 •sMcgsfcA 
刃の寿命 
外刃：]年 
内刃： 2年 

専用オイルをつけてください。 


スイツチび OFF / ON でさない 

•スイッチの□ックを解除してください。 CS & 

•音び大さい 


- U ニアモーター駆動のため高い音びしますび、異常では 
ありません。 

-刃びはずれていないか確認してください。 


•充電しても動作しない 



困 

ご 

た 

と 

さ 

に 


•使用推奨温度は已で〜3已でです。使用推奨温度 iU 外では、 
動作しない場合びあります。 

• 電池の寿命です。 

• 充電式のため、コンセントにつないだ状態では動作しま 
せん。十分に充電した後、 AC アダプターを抜いて使用 
してください。巧 
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困ったとさに 


よくあるご質問 


Q : ご質問 . A : 回答 



お知5せ 


電池の寿命と交換 


•寿命：約2週間に]回の充電で3年程度(ただし、保証は]年)です。 

また、フル充電してち使用回数び極端に少な<なった場合は寿命と考 
えられます。（電池寿命は使用-保管などの状態により大さ<変化し 
ます。） 

•交換：電池の交換は、お買い上げの販売店または、パナソニック電工修理ご 
相談センターにご相談ください。 

ご自分で行うと防水機能び維持でさず故障の原因になります。 
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当社専用オイル 


専用オイル 

A 〈滴下式〉 

(50 mL 入の 
ES 003 P 
希望ル売価格 
735円(税込） 


(=1 シェーバーオイル 

j _ [ 〈スプレー式〉 

(100 mL 入り） 
ES 006 
希望ル売価格 
94己円(税込） 


クリーニング液 

(100 mL 入り） 
ES 004 
希望ル売価格 
630円(税込） 


快適な刹り味を維持していただくために外刃は約]年ごとに、内刃は約2年 
ごとに取り替えられることをおすすめします。〈替刃の交換方法は 
キャップのシールに使用開始年月を記入し、替刃 
V 交換の目安にご活用ください。 


外刃 

内刃 

外刃+内刃のセット 

ES 9171 

ES 9170 

ES 9030 

希望小売価格 

希望小売価格 

希望小売価格 

己，77日円(税込） 

2,83己円(税込） 

8,08己円(税込） 



お知5せ 


お手入れ用品-曾刃のご購入 


お手入れ用品と替刃は販売店でお買い求めいただけます。パナソニックの家 
電製品直販ヴイト「ノ くナセンス」でちお買い求めいただけます。 

Panasonic 携帯電話からちお買 

P 巡如 い求めいただけます 。配 

http://club.panasonic.jp/mall/sense http://p-mp.jp/cpm 



替刃別売 


お手入れ用品別売 


困つたとさに I 


I お知5せ 


♦掲載製品の品番-仕様-価格は、201 ] 年1月現在のものです。 
予告なく変更になることびありますのでご了承ください。 
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お知 5 せ 


製品を廃棄するときのお願い(リチウムイオン電池リサイクルにご協力を) 


f 

本機専用の巧電式電池です。 ^ 


この機器外に使用しない。 


取り出した充電式電池は充電しないでください。 


♦ 乂への投入、加熱をしない。 

八ち険 

♦ くぎで刺したり、衝撃を与えたり、分解-改造をしない。 

♦ ©と©を金属などで接触させない。 

♦ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり 


保管しない。 


♦ 乂のそばや炎天下など高温の場所で充電-使用- 


放置しない。 

V 

発熱-発乂-破裂の原因になります。 J 


r 

取り出した巧電式電池は乳幼児の手の届くところに^ 
置かない。 

誤って飲み込むと、体に悪影響を及ぼします。 

♦万一、飲み込んだと思われるとさは、すぐに医師に 
ご相談ください。 


巧電式電池の液が漏れたときは、素手で液をさわ5ず、 

A 警告 

下の処置をする。 

♦液び目に入ったとさは、失明のおそれびあります。 

目をこすらずに、すぐにされいな水で洗ったあと 


医師にご相談ください。 


♦ 液び体やあ服に付いたとさは、皮膚の炎症やけびの 


原因になるので、されいな水で十分洗い流したあと、 


医師にご相談ください。 


製品を破棄するとき必外は絶対に分解しない。 


火災•感電-けびの原因になります。 J 


•この製品に使用しております U チウムイオン電池は U サイクル可能な貴重な 
資源です。ご使用済み製品の廃棄に際しては U チウムイオン電池を取り出し、 
充電式電池 U サイクル協力店へお持ちください。 

本製品の使用電池 

•名 称：円筒密閉型 U チウムイオン （ Li - ion ) 蓄電池 

•公称電圧： DC 3.6 V •数 量：1本 


獨 


Li-ion 
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電池の取り出しかた 


愛情点検1 

長年ご使用のメンズシ I ーバーの点検を！ 

口 

こんな 
症状はあり 
ませんか？ 

•コードやアダプターび 
異常に熱い。 

•動作中に異常な音、 
振動びする。 

•本体や AC アダプター 
び変形していたり、コゲ 
<さい臭いびする。 

► 

ご使用 
中止 

故障や事故防止のた 
め、 アダプターをコ 
ンセントから抜いて、 
必ず販売店に点検を 
ご相談 < ださい。 


•この図は、製品を廃棄ずるための図であり、修理用の 
図ではありません。 ご自分で分解した場合、防水機能 
が維持できず、故障する原因になります。 

•必ず本体から器具用プラグ ( AC アダプター)を取りはずして分解してください。 
• 充電残量びある場合は、止まるまでスイツチを ON にして電池を使いさって 
<ださい。 

• ドライバーを用い、次の手順で分解してください。 

介③ 

①〜 ® の手順で分解する 、 

® 電池を取り出す 

•取り出した電池は、©©端テ 
をシヨートさせないように 
注意してください。 


取り出した電池は、 

充電式電池 U サイクル協力店 
へお持ちください。 



定格-仕様 


電源方式 

充電式 

定格電圧 

AC 100-240 V 已 0-60 Hz 

定格容量 

20 VA 

巧電時間 

約]時間(室温己む〜3己む） 

使用電池 

U チウムイオン電池 
(600 mAh ) 


質量(重量) 


本体約] 9日呂 
(キャップ除 <) 


消費電力 


約目 W 

( AC 100 V 充電時） 


圓ぉ S せ 
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お知 5 せ 


海外でのご使用について 


この商品は、100〜24 0 V 対応 A -2 プラグ仕様です。 

A -2 プラグ m 外の地域では、プラグアダプターを別途ご準備ください。 
■プラグアダプターの種類 


タイプ 

A -2 

C -2 

プラグの 




ijl ム たの 廚勺 

おげ 

M 



「巧1 巧 ~~ ^ 

タイプ 

B -3 

BF ( S -3) 

0 

プラグの 
お状 

进© 

强© 



(ま)プラグアダプターは電圧の変換はできません。 

《1日本国内もこのタイプのプラグ形がでず。 《2アース付タイプも使えまず。 


世界の電圧とプラグ 


地域 

国/地域 1 電圧 1 プラグ 1 

化 

米 

アメリカ合衆国 

120/208/240 

A -2 

カナダ 

120/208/240 

A -2 .BF 

八ワィ 

120/208/240 

A -2 


イギリス 

230/240 

B -3 .br 0 


ィタ IJ ア 

125/220/230 

C -2 


オーストリア 

220/230 

C -2、 目-3 


オランダ 

220/230 

C -2 


ギリシャ 

220/230 

C -2、 目-3 


スイス 

220/230 

C -2、 目- 3 、BF 

3 

スウェーデン 

220/230 

C -2 

1 

□ 

スペイン 

127/220 

A -2、 C -2 

、ツ 

デン7—ク 

220/230 

C -2 

パ 

ドィツ 

127/220/230 

C -2 


ノルウェ¬ 

230 

C -2 


ノ、ンガリ— 

220 

C -2 


フィンランド 

220/230 

C -2 


フランス 

127/220/230 

C -2、0 


ベルギー 

127/220/230 

C -2 


□シア 

127/220 

A -2、 C -2 


才ース h ラリア 

240/250 

0 

才 

グアム島 

110/120/240 

A -2 

セ 

サイパン島 

110 

A -2 

ァ 

トンガ 

240 

0 

7 

二:!ージーランド 

230/240 

0 


フィジー 

120/240 

A -2、 C -2、0 


地域 

国/地域 

電圧 

プラグ 


日本 

100( —般家庭） 

A-2 


ィンド 

230/240/2已〇 

C -2、 B -3、 目 F 


インドネシア 

127/220/230 

A -2、 C -2、 B -3 、BF 


シンガポール 

110/230 

目- 3 、BF 


タィ 

220/240 

A -2、 C -2、 目 F 

ア 

大韓民国 

100/ II 0/200/220 

A -2、 C -2、 BF 、0 

ジ 

台湾 

110/220 

A -2、0 

ァ 

中華人民共和国 

110/220 

A -2 X -2. B -3. BR 0 


フィリピン 

110/115/220/230/240 

A -2 X -2, B -3. BR 0 


ベトナム 

11日/120/220/23日 

A -2、 C -2 


香港特別行政区 

200/220 

C -2、 目-3、目 F 


7カオ特別行政区 

115/127/220 

A -2、 C -2、 B -3 


7レ-シア 

240 

C -2、 B -3、 目 F 


アルゼンチン 

220/22已 

C -2、 BF 、 日 

中 

プエルトリコ 

120 

A -2 

南 

米 

ブラジル 

127/220 

A -2、 C -2 


メキシコ 

120/125/127 

A -2 

中 

アラブ首長国連邦 

220/230/240 

C -2、 B -3、 目 F 

ま 

ェジプト 

220 

C -2、 B -3、 目 F 


クウェート 

240 

C -2、 目-3、目 F 

ア 

フ 

トルコ 

220/230 

A -2、 C -2 

U 

南アフ1」力共和国 

220/230/240/2加 

C -2、 B -3 、BF 

力 

モ□ッコ 

115/127/220 

C -2 
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保証とア フターサー ビス (よくお読みください） 


修理-使いかた-お手入れなどは 

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください 

▼お買い上げの際に記入されると便利です 


販売店名 




電 話 （ 

) 

— 


お買い上げ曰 

年 

巧 

曰 


修理を依頼されるときは 

「修理を依頼される前に」 （ P 24 〜2己）でご確認のあと、直らないときは、まず、 
アダプターを抜いてお買い上げ曰と • LU 下の内容をご連絡ください。 


•製品名 メンズシエーバー 

•品 番 ES - SV 6 1 

♦故障の状況 できるだけ具体的に 


•保証期間中は、保証書の規定に従って、お買い上げの販売店び修理をさせて 
いただきますので、おそれ入りますび、製品に保証書を添えてご持参ください。 


保証期間：お買い上げ日か引年間（ただし、刃、専用オイルは消耗品です 
_ので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます）_ 


•保証期間終了繳ホ、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていた 
ださます。 

* 修理料金は、次の内容で構成されています。 

mm \ 診断•修理•調整•点検などの費用部品および補助材料代 
邮劇 技術者を派遣する費用 

* 補修用性能部品の保有期間医里 

当社は、このメンズシエ ーノ（一の補修用性能部品(製品の機能を維持するた 
めの部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。 


保 

記 

と 

ア 


フ 

夕 

I 

ヴ 

I 

ビ 

ス 
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■転居や贈答品などでお困りの場合は、ソ下の お客様ご相談窓 □にご相談 < ださい。 

お客様ご相談窓□のご案内 

《「よくあるご質問」「メールでのお問い合わ社などはホームぺージをご活用ください。 

http://panasonic.co.Jp/cs/ 


•修理に関するご相談は 


ノ t ナソニック電工修理ご相談 センター 


(諸造誤) 210570-081-365 

全国どこか5でも市内通話料金でご利用いただけます。3日已日/受付9時〜20時 


ただし、携帯電話 ‘ PHS ’ IP / ひかり電話などは下記の電話番号へおかけください。 

大阪巧 06-6906- 1090 

札幌巧01 1-261-6401© 名古屋巧〇己 2-551-7900® 

東京な03-己 392-7190® 福岡巧092-目 22-0 日31 ® 

※嚴印は大阪へ自動転送になり、拠点か日大阪までの転送通信料は興社負担です。 



•使いかた-お手入れなどのご相談は… 


_パナソニックお客様ご相談 センター J 3 日已日受付日時〜 20 時_ 

電話莽 ル ^.0120-878-365 ご利用になれます。 

た編が 

■上記番号びご利用いただけない場合… 0 G -690 了- 1187 
■FAX フ IJ - ダイヤル画0120 -878-236 

※ご使用の回線 ( IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。 

《電話番号、受付時間などび変更になることびあります。 1 GD 9 

ご相談窓 □ における個人情報のお取り巧い 

ノけソニック株式会社およびノけソニック電工株式会社ならびにノけソニックグレープ関係会社似下 r 当社」）は、お客 
様の個人情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理ヴービスなどに利用させていただきます。併せて、お問い 
合わせ内容を正確に巧握するため、ご相談内容を録音させていたださます。また、折り返し電話をさせていただくとさの 
ために発信番号を通知いただいておりますので、ご了承願います。当社はお客様の個人情報を適切に管理し、修理業務 
などを委託する場合や正当な理由びある場合を除き、第王者に個人情報を開示堤供いたしません。個人情報に関するお 
問い合わせは、ご相談し XTc だきました窓口にご連絡ください。 


会員サ仆 rCLUB Panasonic 」 でに'愛用者登録」をしてくださし、 


http://club.panasonicjp/ 

※このサービスは WEB 限定のサービスです。 


PC 



パナソニック株式会社 

製造元パナソニック電工株式会社ビューティ•ライフ事業部 

干 522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 

◎ Panasonic 曰 ectric Works Co., Ltd. 2011 

















